新型 コロ ナウ イル ス に 係る 感染 性 廃棄 物 も 


他 の 感染 性 廃棄 物 と 同様 に 処理 可能 で す (※) 。 


※「 廃 棄 物 処理 法 に 基づく 感染 性 廃棄 物 処理 マニ ュ ア ル 」 に 沿っ て 処理 し て くだ さい 。 





新型 コロ ナウ イル ス に 感染 し た 方 ・ そ の 疑い の ある 方 が 使用 し た リネ ン 類 に つい て は 、 他 の 感 
染 症 と 同様 の 取扱 いで 問題 な いと 考え られ ます の で 、 む や み に 廃 茎 せ ず 、 こ れ ま で 同様 の 感染 症 
対策 に 準じ し た 処理 で 対応 し て くだ さい 。 

手袋 や マス ク を 着用 し て 直接 触れ な いよ うに 注意 し 、 熱 水 に よる 洗濯 や 、 次 亜 塩素 酸 ・ ア ル 
コー ル に よる 消毒 を 行う な ど 通常 どおり 取り 扱う よう お 願い し ます 。 





容器 は 、 密 閉 で きる 、 収 納 し や すい 、 損 傷 し に くい も の で あっ て 、 

感染 性 廃棄 物 の 種類 や 性 状 に 応じ て 適切 な 容器 を 選ん で くだ さい 。 

① 注 射 針 、 メ ス 等 の | ② 血 液 等 の 液状 また は ③ 血 液 等 が 付着 し た 
鋭利 な も の 泥 状 の も の ガー ゼ 等 再 利用 し な いも の 


耐 貫 通 性 の ある 漏洩 し な い 丈夫 な プラ 袋 の 二 重 使 用 
堅 定 な 容器 密閉 容器 また は 、 堅 宇 な 容器 





例 有 プラ スチ ッ ク 製 容 例 : プ ラ 袋 二 重 使用 ) ノ 段 ボー ル 容 器 (内 袋 使 
※ ① て ③ を 一 緒 に 梱包 する 場合 は 、 耐 貫通 性 、 密 開 性 を 併せ 持つ 、 プ ラス チッ ク 製 容 
器 等 を 使用 し て くだ さい 。 
詳細 に つい て は 自治 体 の ルー ル に 従っ て くだ さい 。 串 線 頃 。 果 紀 8 
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結 1 音 廃物 処理 法 に 
で SR よ 喝 環境 省 公式 HP 基づく 感染 性 廃棄 物 
処理 マニ ュ ア ル (PDF) 
























































